İnsanların kollarında körelmiş kas var mı? 
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Soru Detayı 


- Bazı insanların kollarında (haşa) körelmiş kas var diyorlar bazı ateistler nasıl 
cevap vermeliyiz? 


Cevap 


Değerli kardeşimiz, 


Normal halde körelmiş organ veya yapı, ne insanda ve ne başka canlılarda 
bulunmaz. 


Ancak, canlının embriyo safhasında hücre bölünmesi esnasında hücrenin 
kromozomlarından bazıları kopabilir veya kaybolabilir. O zaman o kaybolan 
kromozom hangi genleri ve karakterleri ihtiva ediyorsa, canlının o karakterleri 
meydana gelmez. 


Mesela, o kromozom görme genlerini taşıyorsa ve hücrenin bölünmesi esnasında 
parçalanarak kaybolmuşsa, o canlıda görme olayı meydana gelmez. 


İşte bu anormal bir haldir ve yeni bir canlının başlangıcı olamaz. 


İnsanda da körelmiş kas diye bir şey yoktur. Belki görevi tam bilinemeyen kaslar 
vardır. 


Normal halde Cenab-ı Hak hiçbir canlıda fazladan ve lüzumsuz bir organ 


yaratmaz. 


Bazı kimselerin körelmiş veya lüzumsuz organ olarak ileri sürdükleri yapılar, henüz 
görevi bilinemeyen organlardır. Evrimcilerin bu tip iddialarının hiçbir ilmi 
delili yoktur. 


Selam ve dua ile... 
Sorularla İslamiyet 
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Evrim 


Evrim konusunda en çok merak edilenler 


